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(54) 【 発 明 の 名 称 】 マー シャ ロイ ド (MARTIALOI1D) 


(5 の 【 要約 】 

【 課題 】 宇宙 で 生体 が 生存 競争 する た め の マ ー シ ャ ル ア 
art ) の メカ ニズム を 有 し て 
いて 、 勝 負 服 一 式 の 型 で 、 宇 宙 へ 生体 が 遠征 する た め の 
ヒュ ー マ ノ イド ロボ ッ ト が 今 ま で な か っ た 。 

【 解決 手段 】 宇 宙 へ 生体 が 遠征 する た め の ヒ ュー マ ノ イ 
ドロ ボッ ト に 宇宙 で 生体 が 生存 競争 する た め の マ ー シ ャ 
ルアー ト の メカ ニズム を そ な わ せ た り 、 ヒ ュー マ ノ イ ド 
ロボ ッ ト を 勝負 服 一 式 の 型 に に し て ヒュ ー マ ノ イド ロボ ッ 
ト 本 体内 に ヒュ ー マ ノ イド ロボッ ト 本 体内 の 生体 が 呼吸 
し た り ヒ ュー マ ノ イ ドロ ボッ ト 本 体内 の 温度 を 調節 する 
た め の あ た た か いも し く は つめ た い 酸 素 を 自動 で 入れ る 
た め の メ カニ ズム と 酸素 の 入れ 物 を 有する 密室 製 の 生命 
維持 装置 を そ を な わせ た りす る こと で ヒュ ー マ ノ イド ロボ 
ッ ト を 用 いて 宇宙 へ 生体 が 遠征 する こと が 出来 る よう に 
な る 。 

【 選択 図 】 図 1 
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